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Dulong a trouve que le rapport de la refraction de 1'azote a celle de 1'air atmospherique etait 1,020, d'oti
nya =   1,0002969.
Mascart a, dans ses experiences mentionnees ci-dessus, trouve nNa = 1,0002972. En ce qui concerne la dispersion, les ecarts sont plus grands, car Mascart trouve une dispersion plus grande (definie par le coefficient B
[T)-| l + -yi- ) Pour 1'azote que pour x J' 1'air atmospherique, tandis que mes experiences donnent
un resultat contraire.
4.   Hyclrog&ne.   H.
L'hydrogene etait degage d'un flacon ou Pon avait mis du zinc sur lequel fat verse par un entonnoir muni d'un robinet de 1'acide sulfurique bien pur; le gaz se purifiait ensuite en passant par un systeme de cinq tubes en U a potasse, a chloride de mercure a chlorure de calcium et a chaux hydratee (deux tubes).
On a commence par faire presque completement le vide dans le reservoir, qui etait en communication avec 1'appareil de degagement, puis on a verse 1'acide sulfurique sur le zinc; Phydrogene degage etait conduit au reservoir et a 'la machine pneumatique. Quand la pres-sion etait devenue egale a celle de Pair extorieur, 1'hy-drogene degage etait evacue par la machine pneumatique dans Patmosphere, et Pon continuait encore pendant quelque temps a amener 1'hydrogfene dans le reservoir en observant les franges, jusqu'a ce qu'elles fussent deve-nues complement immobiles. Puis 1'appareil de degagement fut isole du reservoir, et on a de nouveau fait le vide par la machine pneumatique en comptant les franges.